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PART III 


Stores Purchase 


Kerala Books And Publications Society 


e - TENDER NOTICE 


No. P1-3195 / 2021-222333 . 

30th July 202 1 . 
e - tenders are invited through www.etenders.kerala.gov.in for the supply of following materials at our Stores at Kakkanad , 
Ernakulam , Kerala . 


Item Descriptiom 


Quantity 


Sample required 


Sl . 
No. 


Price of tender form 
( TC ) inclusive of Tax 
and EMD amount in Rs . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


Graphic Art Chemicals 


1 ( a ) 


10 Ltir 


TC - 11,000 


1 ( b ) 


EMD- Y 5,700 


CTP Processor Cleaner 5 ltr pack 
Fountain solution concentrate for web presses 
with brush dampening system ( 210 Ltr Barrel 
pack ) Typical dosage - 2 % ~ 3 % , pH @ 2 % - 4.5 to 
5.5 , Conductivity - 1000-1900us 


5040 Ltr 


20Ltr 


20 kg 


1 ( c ) 
1 ( d ) 
1 ( e ) 


Ortho Phosphoric Acid 
Scum Remover Plate Cleaner GP 
Viostar UR Replenisher 


100 Ltr 


5 Ltr 


1200 Ltr 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


Blankets , packing sheets , dampening roller hoses 
2 ( a ) Aluminium Bar Blanket 630 x 920 x 1.95 mm 4ply 


80 Nos . 


TC_ ₹ 1.100 


2 ( b ) 


Rubber Blanket 935 x 760 x 1.65 mm 


HMT Inner 


20 Nos . 


EMD 4,500 


2 ( c ) 


Rubber Blanket 940 x 850 x 1.9mm 


HMT 


10 Nos . 


2 ( d ) 


Rubber Blanket of Size 1.9 X 640 mm for 
HMT 225 ( 25.5 " x 26 " ) 
Dampening Roller Hose 190 mm 


10 Nos . 


2 ( e ) 


120 Mtrs . 


80 Nos . 


2 ( f ) Self Adhesive Packing Sheet 552 x 889 x 0.4 mm Orient 
Plates 


3 


CTP Plate 492 x 675 x 0.28 mm Voistar 


13800 Nos . 


4 


CTP Plate 610 x 890 x 0.28 mm Viostar 


6000 Nos . 


TC— 1,500 
EMD— 20.000 
TC— 1,500 
EMD — 14,000 
TC— 1,500 
EMD— 19,500 


5 


CTP Plate Viostar 608 x 914 x 0.28 mm - Viostar 


8000 Nos . 


Printing inks ( Two Bid System ) 
6 Process colour cold - set Black ink for Web fed 

Offset Printing Machines having speed 30000 
CPH ( Maplitho Paper ) 


TC— 1,500 
EMD— 30,000 


31000 Kg . 


Sample of 20 Kg 
for each colour . 
Those suppliers 
who quote 
for all colours may 
only be participated 
in the tender 


7 


34000 Kg . 


TC 1,500 
EMD58,000 


Process colour cold - set Cyan ink for Web fed 
Offset Printing Machines having speed 30000 CPH 
( Maplitho Paper ) 
Process colour cold - set Magenta ink for Web fed 
Offset Printing Machines having speed 30000 
CPH ( Maplitho Paper ) 


8 


TC— 1,500 
EMD 63,500 


37000 Kg . 


TC— 1,500 
EMD 51,500 


30000 Kg . 


2000 Kg . 


TC__ 1.500 


500 Kg . 


EMD 8,000 


9 Process colour cold - set Yellow ink for Web fed 

Offset Printing Machines having speed 30000 

CPH ( Maplitho Paper ) 
10 ( a ) Process colour cold - set Cyan ink for Sheet fed 

Offset Printing Machines having speed 7500 IPH 

( Maplitho Paper ) 
10 ( b ) Process colour cold - set Magenta ink for Sheet 

fed Offset Printing Machines having speed 

7500 IPH ( Maplitho Paper ) 
10 ( c ) Process colour cold - set Yellow ink for Sheet fed 

Offset Printing Machines having speed 7500 IPH 

( Maplitho Paper ) 
10 ( d ) Process colour cold - set Black ink for Sheet fed 

Offset Printing Machines having speed 7500 TPH 

( Maplitho Paper ) 
Miscellaneous Items 


Sample ink for 
testing 05 kg 
each colour . 
Those suppliers who 
quote for all four 
colours may only 
be participated 
in the tender 


500 Kg . 


500 Kg . 


1000 Rolls 


11 ( a ) Box strap heat sealable for semi automatic strapping 

machine Colour White- 9 mm ( width ) x 0.06 mm 
( thick ) x 2000 mtr ( length ) , break load 80 kg and 

6 kg net per roll 
11 ( b ) Jute Twine 5 Ply 


TC- * 1,500 
EMD 8.000 


1500 Kg . 


11 ( c ) 


1200 Nos . 01 No. 


Double sided tissue tape —solvent based 
24 mm x 50 mtr 


570 


17th Aug. 2021 ] 


STORES PURCHASE 


513 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 1 ) 
12 


( 2 ) 
Banian Waste Colour - Good quality ( 25 kg bags ) 


5000 Kg . 


Min 100 gm . 


( 5 ) 
TC— 1,500 
EMD 5.500 
TC- ₹ 1,500 
EMD 22,500 


13 


35000 Nos . Min 2 Nos . 


14 


Corrugated Carton Boxes of size 52 x 46 x 22 cm 5 ply 
120gsm semi virgin kraft paper 
Rubber Band - 100 % rubber ( nylon ) - Red - 
( length mm ) 110 ( thick 1.5 mm ) , ( cut 4 mm ) - 
Approximate weight 1.488 gram - count per kg 
665 Nos . ( tolerance +/- 50 Nos . ) 


6000 Kg 


Min 100 gm 


TC_ ₹ 1.500 
EMD— 22,000 


15 


Coir yarn 2 ply 5mm thick and 7 meter length per piece 8000 Kg . Min 100 gm 


TC- * 1,500 
EMD— * 5,300 


Terms and Conditions 
1. Bidders possessing valid Digital Signature Certificate can submit their offers online . The manual submission 

of the same will not be entertained ; online offer through www.etenders.kerala.gov.in only will be accepted . 
2. EMD fixed for each item and cost of tender form as per the list has to be paid as per the rules and 

regulations of the site www.etenders.kerala.gov.in 
3. Re submission of offer is possible , before last date as permitted in the site . 
4. Offers are acceptable only up to 11 a . m . on 17-9-2021 
5. Opening of e - tender is scheduled at 11.30 a . m . on 21-9-2021 
6. Prices should be quoted for delivery of materials at our stores FO.R. KBPS 
7. Bidders are requested to quote rates in the price schedule ( BOQ ) only . The basic rate , GST , Freight charges , 

taxes / levies , etc. should be quoted separately in the respective columns of BOQ . Please do not quote / mention 

rates anywhere else in the tender other than BOQ . 
8. The offer should be valid up to 31-3-2022 . 
9. If the material is supplied in plastic containers , it is the responsibility of the supplier to take back the 

container after consumption of the material as per intimation from our Printing / Stores Department . 
10. Parties / contractors who have defaulted in executing purchase order / contract with KBPS or whose purchase 

order / contract were terminated by KBPS are not eligible to participate in this tender for particular item . 
11. For finalising the tender in order to give purchase order to the successful tenderer , the performance of the 

bidders during the previous contract periods , if any , will also be considered . 
12. Payment will be made only after the satisfactory receipt of the item in good condition . 
13. The parties are requested to specify their GST No. , PAN No. and HSN code of the item . 
14. Sample for each quoted item should be reached at KBPS Stores Department on or before the opening time of 

the tender . 
15. The scanned copy of the tender document duly filled , signed and sealed in every pages should be 

submitted online . 
16. The near relatives of employees of KBPS are not eligible to participate in the tender . The relationship for the 

purpose will be as specified in Annexure 21 of Stores Purchase Manual of Kerala ( extract given as 
Annexure A ) . In addition to this mother's , sister's son / daughter shall also deemed to be a relative . The 
scanned copy of the declaration ( annexure B ) in this regard , filled , signed and sealed should be 

submitted online . 
17. The scanned copy of the agreement in * 200 Kerala Stamp Paper filled , signed and sealed in every pages 

should be submitted online . 
18. The declaration as per annexure B , agreement in 200 Kerala Stamp Paper and tender document which are 

incomplete and without sign and seal in every pages will be summarily rejected . 
19. All the rights to accept or reject whole or part of the tender without assigning any reason thereof is reserved 

by KBPS . The decision of KBPS will be final and binding on the tenderer . The Courts at Ernakulam alone 

shall have jurisdiction over the subject matter of the contract . 
20. All rules and regulations of the Tender / bid shall be in accordance with the Stores Purchase Manual of the 

Government of Kerala . 


( Sd . ) 
Managing Director 
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Annexure A 


EXTRACT FROM THE STORES PURCHASE MANUAL OF KERALA 


Meaning of " Relative " 


A person shall be deemed to be a relative of another if , and only if , 


( a ) they are members of Hindu undivided family or ; 


( b ) they are husband and wife ; or 


( c ) the one is related to the other in the manner indicated in Schedule 1 - A 


Schedule 1 A List of Relatives 


( 1 ) 


Father 


( 2 ) 


Mother ( including step - mother ) 


( 3 ) 


Son ( including step - son ) 


( 4 ) Son's wife 


( 5 ) 


Daughter ( including step - daughter ) 


( 6 ) Father's father 


Father's mother 


( 8 ) Mother's mother 


( 9 ) 


Mother's father 


( 10 ) Son's son 


( 11 ) 


Son's son's wife 


( 12 ) 


Son's daughter 


( 13 ) 


Son's daughter's husband 


( 14 ) Daughter's husband 


( 15 ) 


Daughter's son 


( 16 ) Daughter's son's wife 


( 17 ) 


Daughter's daughter 


( 18 ) Daughter's daughter's husband 


( 19 ) 


Brother ( including step - brother ) 


( 20 ) 


Brother's wife 


( 21 ) 


Sister ( including step - sister ) 


( 22 ) Sister's husband 


( 23 ) 


Husband's father 


( 24 ) Husband's mother 


( 25 ) 


Husband's sister 


( 26 ) Wife's father 


( 27 ) 


Wife's mother 


( 28 ) 


Wife's brother 


( 29 ) 


Wife's sister 


( 30 ) 


Wife's sister's husband 


( 31 ) 


Father's brother 


( 32 ) 


Father's sister 


( 33 ) 


Mother's brother 


( 34 ) 


Mother's sister 


( 35 ) 


Father's sister's husband 


( 36 ) 


Father's brother's wife 


( 37 ) 


Mother's brother's wife 


( 38 ) 


Mother's sister's husband 


( 39 ) 


Brother's son 


( 40 ) 


Brother's son's wife 


( 41 ) 


Brother's daughter 


( 42 ) 


Sister's son 


( 43 ) 


Sister's daughter 


( 44 ) 


Father's brother's son 


( 45 ) 


Father's brother's daughter 


( 46 ) Father's sister's son 


( 47 ) 


Father's sister's daughter 


( 48 ) Mother's brother's son 


( 49 ) 


Mother's brother's daughter 


572 


17th Aug. 2021 ] 


STORES PURCHASE 


515 


Annexure B 


DECLARATION 


FOR NO NEAR RELATIVE ( S ) OF THE CONTRACTOR WORKING IN KBPS 


I .......... 

S / o Sri 

.... Hereby certify that none of my 
relative ( s ) as defined in the tender notice are employed in KBPS as per detail given below . In case at any stage , it is 
found that the information given by me is false / incorrect , Managing Director , KBPS shall have the absolute right to take 


any action as deemed fit , without any prior intimation to me . 


Signature of the tenderer with seal 


The relationship for the purpose of rule will be as specified in Stores Purchase Manual of Kerala ( extract given as 


Annexure A ) . 


In case of proprietorship firm , certificate will be given by the proprietor , and in case of Partnership firm , certificate 
will be given by all the partners and in case of Ltd. Company by all the Directors of the company or company secretary 
on behalf of all directors . Any breach of these conditions by the company or firm or any other person , the tender / work 
will be cancelled and earnest money / security deposit will be forfeited at any stage whenever it is so noticed . The 
department will not pay any damages to the company or firm or the concerned person . The company or firm or the 
persons will also be debarred for further participation in the concerned unit . 


Place : 
Date : 


Signature of tenderer / Authorized Signatory 


Name of the Tenderer 


Seal of the Tenderer 
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Medical Education Department 


SPECIFICATIONS OF THE ITEM 


The system should have the facility for : 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


Acoustic Analysis of Voice 


[ 13/2021 ] 


( 1 ) 


നമ്പർ സി4-14293 ( 2 ) / 2021 സ.മെ.കോ.തി. 


2021 ആഗസ്റ്റ് 2 . 


Signal recording and registration 
A. Facility to record and analyze client's voice 

sample with various dysphonias of all severities . 
B. Assessing the quality of recording 
C. Selecting the desired segment 
D. Saving the voice sample 
E Registration of the client 


Phonatory measurements 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇ . എൻ . ടി . 
വിഭാഗത്തിലെ എ.വി.റ്റി . സെന്ററിലേക്ക് Software for Speech 
Evaluation and Therapy for Hearing impared children 
( ഒരെണ്ണം ) -വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . 
ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ 
എഴുതേണ്ടതും വ്യക്തമായി പൂരിപ്പിച്ച് വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ 
ഇല്ലാതെ പ്രിൻസിപ്പാൾ , മെഡിക്കൽ കോളേജ് , തിരുവനന്തപുരം 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതുമാണ് . ദർഘാസുകൾ 
താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന തീയതികളിലും സമയത്തും അപ്പോൾ 
ഹാജ രാ യിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ച വ രുടെയോ അവർ 
ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രതിനിധികളുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . 

വകി കിട്ടുന്ന ദർ ഘാ സു കൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 

ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽ പ ര്യ മു ള്ള വർ 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ കാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ , 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് , ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം 
വി.പി.പി. ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല . 
അടങ്കൽ തുക 

₹ 2,00,000 . 


A. FO and Intensity measure - Mean , Standard 

Deviation , Fluctuations 
B. Jitter and Shimmer measurements - Cycle to 

cycle variations in speech / source 
C. Harmonic to Noise Ration ( HNR ) 
D. Long term average spectrum ( LTAS ) of voice 

source ; alpha , beta , gamma 
E. Long term average spectrum ( LTAS ) of 

speech alpha , beta , gamma 


F. 


GNE 


Report Generation and Comparison with the Normative 


A. Facility to generate a report of the measurements 
B. Facility to generate a graphics report of 

relevant graphs 
C. Facility to save the measurements into a database 
D. Facility to compare the measured parameters 

against normative 


. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ) : 

ഒറിജിനൽ ? 672. ( 600 + 72 ) 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ? 336 . 
നിരതദ്രവ്യം ? 1 % . ( 8 2,000 ) 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും , 
സമയവും -- 23-9-2021 , 3 മണി . 


Advance Display Options 


A. FI and Intensity , Scattergram , Histogram , 

Correlogram 
B. Jitter and Shimmer : cycle - by - cycle , differences , 

Tremor Graph 
C. LTAS - Phonation and LTAS - Speech 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും , 
സമയവും -- 24-9-2021 , 2.30 മണി . 


D. HNR - Long - term Average Cepstrum 


ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
24-9-2021 , 3 മണി . 


Laryngeal or Acoustic Glottography ( Acoustic glottogram ) 


ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി 


31-3-2022 . 


ഈ 


കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ പ വ ത്തി 

സമ യത്ത് 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ് . ടെണ്ടർ 
നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടിവയ്ക്കുന്നതിനോ നിർത്തി 
വ യ്ക്കു ന്ന തിനോ ഉള്ള അ ധി കാരം പിൻ സി പ്പാ ളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ് . 


A. Inverse filtering based on LP and / or formant 

based technique 
B. Opening , Closing , Closed , Leakage intervals 

relative to pitch period 
C. Spectral measures : Harmonic ratio , spectral roll - off 
D. Wave morphology 


574 


17th AUG . 2021 ] 


STORES PURCHASE 


517 


Spectrographic Measurments 


Wide - band , Narrow - band , very - wide - band options 
Gray scale / colored , options to change contrast , gain , 
frequency axis etc. 
Option to superpose measured FO 


Voice Measurements 


A. 


Voice Initiation and Sustenance 


B. 


Maximum Phonation Duration and Jitter 


C. Phonetogram 
D. Dysphonia Severity Index ( I ) SI ) 
E. S / Z Ratio ( On - line measurement ) 
G. Diadacho kinetic rate ( DDK ) and Rythmicity 


9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . . 
12. For Medicines , Surgicals and Materials , Samples 

should be submitted along with the tender . Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary . 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders . 
15. Specifications of the items are given in the list . 

. 
16. Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification conforms 

to the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representatives who 
may present at the time . They should have valid 

authorization letters . 
18. More details can be had from this office on 

working hours . 
19. Amount quoted should be in Indian Rupees . 

. 


Nasalence measurements 


Therapy module : Voice therapy module 


Should be able to upgrade to advanced diagnostic and 
therapy versions . 


There should be a demonstration of the system before 
finalizing the supply order . 


Company personnel should install and do an onsite 
demonstration to the staffs after the installation , 


Tender Schedule 


1. The period for which the rates to be in firm 


One year . 


( 2 ) 


[ നമ്പർ 16 2021 ) 


2. The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , 

otherwise the tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . . 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances . 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet ( wherever necessery ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6. Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in * 200 Kerala non - judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 

. 
7. Earnest Money Deposits ( One Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for , can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal , Government Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders . 

. 


നമ്പർ സി4-188012021 സ.മെ.കോ.തി. 2021 ആഗസ്റ്റ് 5 . 

തിരുവനന്തപുരം സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ഇ.എൻ.ടി. വിഭാഗത്തിലേക്ക് Instruments വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന 
കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും വ്യക്തമായി 
പൂരിപ്പിച്ച് വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ ഇല്ലാതെ പ്രിൻസിപ്പാൾ , 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് , തിരുവനന്തപുരം -695 011 , കേരള എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാണ് . ദർഘാസുകൾ താഴെ 
ചേർത്തിരിക്കുന്ന തീയതികളിലും സമ യത്തും അപ്പോൾ 
ഹാജ രാ യിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ച വ രുടെയോ അവർ 
ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . 

കി 

കിട്ടുന്ന ദർ ഘാ സു കൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 


ദ ർ ഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽ പ ര്യ മു ള്ള വർ 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ കാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ , 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് , ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം 
വി.പി.പി. ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല . 

അടങ്കൽ തുക ? 1,77,500 . 
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KERALA GAZETTE 


[ PART III 


Tender Schedule 


1. The period for which the rates to be in firm 


One year . 


Borom Grooooolong olei ( Mlool madloo ) : 

60121708 672 600 + 72 ) . 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ? 336 . 
mloo ( 30101 % 1,775 ) . 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും , , 
സമയവും -- 23-9-2021 , 3 മണി . 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും , , 
സമയവും -- 24-9-2021 , 2.30 മണി . 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 24-9-2021 , , 
3 മണി . 


Bôrejom mloos Colomejoole10l09m 09001 


31-3-2022 . 


ഈ 


കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവ്യത്തി 

സമ യത്ത് 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ് . ടെണ്ടർ 
നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടിവയ്ക്കുന്നതിനോ നിർത്തി 
വ യ് ക്കു ന്ന തിനോ ഉള്ള co wl 500 Loilað ml g3108 
നിക്ഷിപ്തമാണ് . . 
ITEMWISE LIST OF MICROINSTRUMENTS FOR STAPEDECTOMY 


Si . 


Item 


Quantity 


No. 


1 


5 


2 


3 


4 


5 


6 


2. The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , 

otherwise the tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances . 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet ( wherever necessery ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6. Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 200 Kerala non - judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposits ( One Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for , can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal , Government Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders . 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 
12. For Medicines , Surgicals and Materials , Samples 

should be submitted along with the tender . Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary . 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders . 
15. Specifications of the items are given in the list . 
16. Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification conforms 

to the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representatives who 
may present at the time . They should have valid 
authorization letters . 


7 


8 


Slotted ear speculum ( set of 4 ) mat 
black finish 
Straight pick 
Curved pick 
Right angled pick 
Micro elevator 
Micro curette 
Round Knife ( Rosen ) 
Flag knife ( Plester ) 
Stapes measuring rod 
Stapes measuring jig 
Stapes piston crimp 
Micro suction tip No.16 
Micro suction tip No.20 
Adaptor for micro suction tip 
Ossicle holding forceps 
Stapes perforator 
Stapes burr 
Sickle knife 
Ball probe 


9 


10 


au 5 uö 8 8 uur en 5 5 5 5 5 5 5 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


10 


18 


19 


ITEMWISE LIST OF MICROFORCEPS & MICROSCISSORS 


Sl . No. 


Item 


Quantity 


1 


10 


2 


10 


3 


10 


Micro scissors straight 
Micro cup forceps straight 
Micro cup forceps upturned 
Micro alligator forceps straight 
Micro alligator forceps upturned 
Malleus Nipper 


4 


10 


5 


10 


18. More details can be had from this office on 

working hours . 


6 


5 


19. Amount quoted should be in Indian Rupees . 
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( 3 ) 


Specification of the Item 
Name of Items 

Specification 


[ നമ്പർ 17 2021 ] 


Sl . 
No. 


നമ്പർ സി1-16157 ( 1 } { 2021 / ജി.എം.സി.റ്റി . 


2021 ആഗസ്റ്റ് 6 . 


1 Specifications 


തിരുവനന്തപുരം മഡി ക്കൽ കോളേജ് ഓഫ് 
ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സയൻസ് ( സി.പി.എസ് . ) വിഭാഗത്തിലേയ്ക്ക് 
U.V Scanning Spectrometer ( ഒരെണ്ണം ) വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന 
കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും വ്യക്തമായി 
പൂരിപ്പിച്ച് വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ ഇല്ലാതെ പ്രിൻസിപ്പാൾ , 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് , തിരുവനന്തപുരം എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയയ്ക്കേണ്ടതുമാണ് . ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന 
തീയ തികളിലും സമ യത്തും അപ്പോൾ ഹാജ രാ യിട്ടുള്ള 
ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 
പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്ന താണ് . 
വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 


. 


. 


ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽ പ ര്യ മു ള്ള വർ 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
( പ് കാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കെ 

കമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ , 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് , ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം 
വി.പി.പി. ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല . 


Optical System : Rowland off 
Circle arrangegment , 
Single Monochromator , 

Double beam 
• Light Source : D2 Lamp : 

190 to 350 mm Halogen 
Lamp : 330 to 1100 mm 
• Light source Exchange 

Wavelength : user 
selectable within a range 

of 330 to 350 mm 
• Detector : Silicon photodiode 

Wavelength Range : 190-1100 mm 
• W.L.Accuracy : +/- 0.20nm 

W.L.Repeatablity : +/- 0.1nm 

Scanning Speed : 10 to 8000nm / min 
• Slew Speed , 24,000nm / min 

Spectral Bandwidth : 1.0nm fixed 
• Photometric Range : 3 to3Abs 

Photometric Accuracy : +/ 
0.0015Abs ( 0-0.5Abs ) +/ 
0.0025Abs ( 0.5 1Abs ) , + / - 0.3 % T 
Stray Light : 1 % ( 198nm KCL 12g / L 
aqueous solution ) 0.02 % 
( 220nm Nal 10 g / L aqueous 
solution ) 0.02 % ( 340n m 
NaNO2 50 g / L aqueous solution ) 
0.02 % ( 370nmNaNQ2 50 g / L 
aqueoussolution ) Baseline 

Stability : + / 0.0004Abs / hour 
• Baseline Flatness : +/- 0.0005Abs 
• RMS Noise : 0.00004 Abs 
• Measurement Modes : Quantitative 
Analysis : Wavelength scan : ( Abs , 

% -T , % R.sample reference ) 
• Time scan : ( Abs % T , % R , sample 
reference ) Fixed Wavelength : 
( up to wavelength ) 

Abs / % T monitor 
• Data Processing : peak 

picking , peak height , peam 
area , peak width 
Derivatives , smoothing , 
Data Transaction , 

, 
Arithmetic , Base line 
connection , subtraction 
Deconvolution , vertical 
axis conversion , horizontal 

axis conversion . 
• Other standard functions : : 

validation software . 
Enzyme activity 
calculation , film thickness 

measurement , color analysis . 
• Should be upplied 

additional two pairs of 
Quartz , cuvettes 10 mm 


അടങ്കൽ തുക 


₹ 


4,99,999 . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ) : 

ഒറിജിനൽ_ R 1,680 ( 81,500 + 180 ) 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ? 840 . 
നിരതദ്രവ്യം- X 1 % ( 8 4,999 ) 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും , 


സമയവും -- 23-9-2021 , 3 മണി . 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും , 


സമയവും - 24-9-2021 , 2.30 മണി . 


ദർ ഘാസ് തുറ ക്കുന്ന തീയതിയും , സമയവും 
24-9-2021 , 3 മണി . 


ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി 


31-3-2022 . 


കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ ( പ വ്യത്തി 

സമ യത്ത് 

ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്ന താണ് . ടെണ്ടർ 
നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടിവയ്ക്കുന്നതിനോ നിർത്തി 
വ യ് ക്കു ന്ന തിനോ ഉള്ള അ ധി കാരം പിൻ സി പാ ളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ് . 


Gaz . No. 33 / 2021 / DTP ( Stores Purchase ) . 
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[ PART III 


Tender Schedule 


Technical Education Department 


1. The period for which the rates to be in firm 


One year . . 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


[ നമ്പർ 1,2021 -22 ) 


( 1 ) 


നമ്പർ ഡി1-462412020 ആർ . ഐ . റ്റി . 


2021 ആഗസ്റ്റ് 9 . 


കോട്ടയം 

രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഔാ ഫ് 
ടെക് നോ ള ജി യിലെ മക്കാ നി ക്ക ൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 


വിഭാഗത്തിലെ ഉപയോഗത്തിനായി ഡാറ്റാ അക്വിസിഷൻ 
സിസ്റ്റം നൽകുന്നതിന് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മുദ്രവെച്ച 


ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


അടങ്കൽ തുക 


7 2,17,000 . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( ജി.എസ്.റ്റി . ഉൾപ്പെടെ ) : 


അസ്സൽ 

X 708 . 


പകർപ്പ് -3 354 , 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന യുടെ അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും -- 23-9-2021 , 1 മണി . 


ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 


2. The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , 

otherwise the tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . . 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances . 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet ( wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6. Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 3 200 Kerala non - judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposits ( One Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for , can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal , Government Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders . 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . . 
12. For Medicines , Surgicals and Materials , Samples 

should be submitted along with the tender . Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary . 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers . 
15. Specifications of the items are given in the list . 

. 
16. Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification conforms 

to the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representatives who 
may present at the time . They should have valid 

authorization letters . 
18. More details can be had from this office on 

working hours . . 
19. Amount quoted should be in Indian Rupees . 

. 


സമയവും -- 24-9-2021 , 1 മണി . 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും -24-9-2021 , 


3 മണി . 


മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
എല്ലാ നികുതിയും ഉൾപ്പെടെയാണ് . 


ദർഘാസ് നമ്പർ , തീയതി എന്നിവ രേഖ പ്പെ ടു ത്തി , 


501 


മുദ വെച്ച് ക വ റു കൾ പിൻ സിപ്പാൾ , രാജീവ് ഗാന്ധി 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി , വെള്ളൂർ പി . ഒ . , പാമ്പാടി , 
കോട്ട യം - 686 

ഫോൺ 

നമ്പർ - 048125077 63 എന്ന 
മേൽവിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ് . താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 
എല്ലാ ( പവ്യ ത്തി ദി വ സ ങ്ങ ളിലും രാവിലെ 9.30 മുതൽ 
കു ന്ന രം 

മ ണി വര ഓ ഫീ സിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ് . 


3 


ഒറി ജി നൽ ദർഘാസ് ഫോറ ത്തോ ടൊപ്പം ആ ക 
വില യുടെ 1 % നിര ത ദ വ്യവും ( കുറഞ്ഞ തുക 1,500 ) 


220 


വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർ 


Govt . Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


( Sd . ) 
Principal . . 


പ്രതവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് . ഇവ ഇല്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ 
നിരുപാധികം നിരസിക്കുന്നതാണ് . 
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[ No. 1/2021 -22 ] 


No. D146242020 / RIT . 


9th August 2021 . . 


Sealed tenders are invited for the supply of 
one Data Acquisition System for the use of Mechanical 
Engineering Department of Rajiv Gandhi Institute of 
Technology , Kottayam . 


Intending tenderers may on application to the 
undersigned obtain the requisite tender form on which 
tenders are to be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a remittance of above 
prices fixed for the same and which is non - refundable 
under any circumstances . The tender forms are not 
transferable . Cost of tender form is acceptable only by 
Money Order or cash remittance to this office . As per 
condition the tenderer should send along with his tender 
an agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
worth 3 220 and Earnest Money Deposit , 1 % ( Minimum 
amount * 1500 ) of the total cost of articles tendered . 
Tenders without agreement , tender form and Earnest 
Money Deposit will be rejected . 


Total Estimated Cost — 2,17,000 . 


Cost of tender form ( including GST ) : 


Original - 8 708 . 


Duplicate ? 354 ( including GST ) : 

) : 


By Post ( Original ) X 743 ( 3 708 + 3 35 ) . 


Last date and time of sale of tender form 


( 2 ) 


23-9-2021 , 


p . m . 


[ നമ്പർ 212020-21 ) 


Last date and time of receipt of tender 
24-9-2021 , 

1 


നമ്പർ ഡി1-4622,2020 ആർ . ഐ . റ്റി . 


2021 ആഗസ്റ്റ് 9 . 


p , m . 


Date and time of opening of tender - 24-9-2021 , 
3 p . m . 


Date upto which rates are to be firm — 30-9-2022 . . 


കോട്ടയം 

രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒാഫ് 
ടെക് നോ ള ജി യിലെ മെക്കാ നിക്ക ൽ എഞ്ചി നീയ റിംഗ് 
വിഭാഗത്തിലെ ഉപയോഗത്തിനായി തിൻ ഫോയിൽ ഫ്ളക്സ് 
ഗേജ് ( 5 എണ്ണം ) നൽകുന്നതിനായി താൽപ്പര്യമുള്ള അംഗീകൃത 
സ്ഥാ പ ന ങ്ങ ളിൽ നിന്നും മുദ വെച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക ? 3,00,000 . 

നിരതദ വ്യം - അടങ്കൽ തുകയുടെ 1 % ( കുറഞ്ഞ 
തുക ? 1,500 ) 


DETAILS OF ITEMS 


SI . 


Name of Equipment 


Quantity 
required 


No. 


1 Data Acquisition System 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( ജി.എസ്.റ്റി . ഉൾപ്പെടെ ) : 

അസ്സൽ 

? 1,062 

പകർപ്പ് - 5,90 
ദർഘാസ് ഫോറം ( തപാൽ ) -7 920 ( 885 + 35 ) 


1 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന യുടെ അവ സാന 
തീയതിയും സമയവും 27-9-2021 , 3 മണി . 


ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 28-9-2021 , 11 മണി . 


* 3 - slot mainframe with USB and LAN . 
* 6 - digit ( 22 - bit ) internal DMM . 
Scanning upto 450 channels per 
second with new 
solid - state multiplexer module . 
* 9 switch and control plug - in modules 
to choose from . . 
* 24 - bit sampling rate of 800 kSa / s with 
a new DAQM909A 4 channel 
digitizer module . 
* Built - in signal conditioning measures 
thermocouples RTDs and thermistors . 
AC / DC volts and current ; resistance 
frequency / period , diode test 
and capacitance 
* 100k reading of non - volatile memory 
holds data when power is removed . 
* Hi / LO alarm limits on each channel , 
plus4 TTI alaarm outputs 
* A bench Vue software license ( BV0006B ) 
included with instrument . 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 
28-9-2021 , 3 മണി . 


ദർഘാസ് 


ഫോറം 


അയ യ് ക്കേ ണ്ട 


വിലാസം 


പ്രിൻസിപ്പാൾ , രാജീവ്ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി , 
വെള്ളൂർ പി . ഒ . , പാമ്പാടി , കോട്ടയം -686 501 , Ph : 0481 2507763 . 


ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന വില നിരക്കിന് ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന 
തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷം വരെ പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരി 
ക്കേണ്ടതാണ് . 


വിശദ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഓഫീസിൽ 
നിന്നും അറിയാവുന്നതാണ് . 


579 


522 


KERALA GAZETTE 


[ PART III 


[ No. 2 / 2021-22 ] 


No. D1-4622 / 2020 / RIT . 


9th August 2021 . 


Sealed tenders are invited for the supply of 
five number of Thin Foil Heat Flux Gauge for the use of 
Mechanical Engineering Department of Rajiv Gandhi 
Institute of Technology , Kottayam . 

Cost of tender form ( including GST ) : 


Intending tenderers may on application to the 
undersigned obtain the requisite tender form on which 
tenders are to be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a remittance of above 
prices fixed for the same and which is non - refundable 
under any circumstances . The tender forms are not 
transferable . Cost of tender form is acceptable only by 
Money Order or cash remittance to this office . As per 
condition the tenderer should send along with his tender 
an agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
worth * 220 and Earnest money deposit , 1 % ( Minimum 
amount * 1500 ) of the total cost of articles tendered . 
Tenders without agreement , tender form and Earnest 
Money Deposit will be rejected . 


Original— * 1,062 . 


Duplicate 590 ( including GST ) 


By Post ( Original ) 

-1,097 ( 1,062 + 35 ) . 


Last date and time of sale of tender form 
27-9-2021 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
28-9-2021 , 11 p . m . 


Rajiv Gandhi Institute of Technology , 
Kottayam . 


( Sd . ) 
Principal . 


Date and time of opening of tender — 28-9-2021 , 
3 p . m . 


Date upto which rates are to be firm — 30-9-2022 . 


Total Estimated Cost— 3,00,000 . 


DETAILS OF ITEMS 


Name of Equipment 


Quantity 
required 


ലഘു ദർഘാസ് നീട്ടിവയ്ക്കൽ പരസ്യം 

[ OMIO 3 / 2020-21 / RIT ] 
നമ്പർ ഡി1-4619 2020 / ആർ . ഐ . റ്റി . 2021 ആഗസ്റ്റ് 21 . 
കോട്ടയം 

009 womw 

ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒാഫ് 
OSBM321 oloel 62090 ml 09 08 29601 mºl olos 
വിഭാഗത്തിലെ ഉപയോഗത്തിനായി പ്രിസിഷൻ തെർമോമീറ്റർ 
നൽകുന്നതിനു താൽപ്പര്യമുള്ള അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 
നിന്നും മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( ജി.എസ്.റ്റി . ഉൾപ്പെടെ ) : 

അസ്സൽ ? 885 

പകർപ്പ് ? 443 . 
ദർഘാസ് ഫോറ w ( തപാൽ ) X 920 ( 885 + 35 ) 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന യുടെ അവ സാന 
തീയതിയും സമയവും -- 15-9-2021 , 1 മണി . 

ദർഘാസ് സ്വീക രിക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തിയും 
സമയവും -- 15-9-2021 , 1 മണി . 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും -- 16-9-2021 , , 
3 മണി . 

വില നിരക്ക് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന തീയതി 


1 


Thin Foil Heat Flux Gauge 


30-9-2022 


പിസിഷൻ തെർമോമീറ്റർ നൽകുന്നതിനായുള്ള മറ്റ് 
നിബന്ധനകൾ മാറ്റമില്ലാത്തതാണ് . 


Sensor type foil heat flux sensor 5 Nos . 
Measurement range ( -10 to + 10 ) 
X103 W / m2 at heat sink 
temperature 20 ° C 
Sensitivity range ( 3to 6 ) x10 --- 6m 
V / ( W / m2 ) 
Sensitivity ( nominal ) 4.5x10-6 
V / ( W / m2 ) 
Sensor length and width ( 50x50 ) x 10.3m 
Sensing area 6.9x10-4 m² 
Sensing area length and width 
( 26x26.6 ) x 10.3m 
Passive guard area 18.1x10-4m2 
Guard width to thickness ratio 40m / m 
Sensor thickness 0.6x10-3m 
Sensor thermal resistance 24x10-4 
K / W / m2 ) 
Sensor Thermal conductivity 0.25 
W / ( m.K ) 
Response time ( 95 % ) 6s 
Sensor resistance range 50 to 100 2 
Required sensor power Zero 
( passive sensor ) 
Temperature Sensor type T 
thermocouple incorporated 


[ No. 03 / 2021 / RIT . ] 


No. D1-4619 / 2020 / RIT . 

2nd August 2021 . 
The due date for sales , receipt and opening of 
tenders under reference for the supply of Precision 
Thermometer for the use of Mechanical Engineering 
Department of Rajiv Gandhi institute of Technology , 
Kottayam is extened as follows : 
Cost of tender form ( including GST ) : 

Original — 885 . 
Duplicate — 443 . 
By Post ( Original ) — 920 ( 885 + 35 ) . 
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( No. 05 / 2020-21 RIT ) 


Last date and time of sale of tender form 
15-9-2021 , 1 p . m . 


No , D1-1784 / 2020 / RIT . 


2nd August 2021 . . 


Last date and time of receipt of tender 
16-9-2021 , 1 p . m . 

Date and time of opening of tender - 16-9-2021 , 
3 p . m . 

Date upto which rates are to be firm — 30-9-2021 . 


The due date for sales , receipt and opening of 
tenders under reference for the supply of one quartz 
Distilled Water Apparatus for the use of Civil Engineering 
Department of Rajiv Gandhi Institute of Technology , 
Kottayam is extended as follows : 


The Specification and other terms and conditions for 
the supply of precision thermometer remain unchanged . 


Cost of tender form ( including GST ) ; 


Original— * 708 . 


DETAILS OF ITEM TO BE SUPPLIED 


Name of Equipment 


Duplicate— 354 . 


Quantity 
required anticipated 


By Post ( Original ) X 743 ( 3 708 + X 35 ) . 


Precision Thermometer 


Last date and time of sale of tender form 


1 


16-9-2021 , 1 p . m . 


* Temperature measuring range 
200 ° C to + 962 C 
* Accuracy : 0.01C 
* Two Channel ( eight channel 
optional ) , Two channel is good ( ok ) 
* 3 wire measurement . 


Last date and time of receipt of tender 
17-9-2021 , 1 p . m . 


Date and time of opening of tender - 17-9-2021 , 
3 p . m . 


Date upto which rates are to be firm — 30-9-2022 . 


( 3 ) 


ലഘു ദർഘാസ് നീട്ടിവയ്ക്കൽ പരസ്യം 


The Specification and other terms and conditions for 
the supply of Quartz Distilled Water Apparatus remain 
unchanged . 

. 


[ നമ്പർ 52020-21 ആർ . ഐ . റ്റി . 


നമ്പർ ഡി1-1784 2020 ആർ . ഐ . റ്റി . 


2021 ആഗസ്റ്റ് 2 . 


DETAILS OF ITEM TO BE SUPPLIED 


SI . 


Item 


Quantity 


No. 


Quartz Distilled Water Apparatus 


കോട്ടയം രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒാഫ് 
ടക് നോ ള ജി യില സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
വിഭാ ഗ ത്തിലെ ഉപ യോ ഗ ത്തി നായി ഡിസ്റ്റിൽ ഡ് വാട്ടർ 
അപ്പാ രറ്റസ് നൽകുന്ന തിന് താൽപ്പര്യമുള്ള അംഗീകൃത 
സ്ഥാപ ന ങ്ങ ളിൽ നിന്നും മു ദ വെച്ച് ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില . 

അസ്സൽ ? 708 ( ജി.എസി . ഉൾപ്പെടെ ? 108 ) 

പകർപ്പ്- 354 ( ജി.എസ്.റ്റി . ഉൾപ്പെടെ ? 108 ) 
ദർഘാസ് ഫോറ w ( തപാൽ ) { 743 ( 708 + 35 ) 


The equipment shpould meet the following 
specifications . . 


1 


1 


• 3L / hour with replacebale silica heater , 

gate valve , flow switch , pressure 
temperature switch ( PTS ) , quarts teflon 
stopcock etc. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പ ന യുടെ അവ സാന 
തീയതിയും സമയവും 16-9-2021 , 1 മണി . 


• Conductivity : 0.01-0.5 uS / cm 


ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തിയും 
സമയവും -- 17-9-2021 , 1 മണി . 


Distillate Temperature - 60-70 ° C 


Voltage : A.C 50 HZ - 220 / 230V 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
17-9-2021 , 3 മണി . 


വില നിരക്കിന് പ്രബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന തീയതി 


30-9-2022 . 


Office of the Principal 
Rajiv Gandhi Institute of 
Technology , Velloor , 
Kottayam - 686 501 . 


ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ അപ്പാരറ്റസ് നൽകുന്നതിനായുള്ള 
നിബന്ധകൾ മാറ്റമില്ലാത്തതാണ് . 


( Sd . ) 
Principal . . 


Gaz . No. 33 / 2021 / DTP ( Stores Purchase ) . 
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to be attached along with the tender forms . EMD in the 
form of DD drawn from a Nationalised Bank for * 1,266 is 
to be furnished in favour of Principal , Government 
Polytechnic College , Palakkad ( payable at SBI Civil Station 
Branch , Palakkad ) . 

PAC - Y 1,26,550 . 


SPECIFICATION DETAILS OF THE ITEMS 


Specification 


SI . Name 
No. of Item 


Required 
Quantity 


1 Wireless 

Micro 
phone 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ സി 2645 / 2021 / ജി.പി.സി. - പി.എൽ.കെ.ഡി . 

2021 ആഗസ്റ്റ് 25 . 
പാലക്കാട് സർക്കാർ പോളിടെൿനിക് കോളേജിലെ 
വിവിധ ഡിപ്പാർട്ടുകളിലേയ്ക്കും സെമിനാർ ഹാളുകളിലേയ്ക്കും 
പബ്ലിക് അഡസ്സ് സിസ്റ്റ ങ്ങൾ വിത രണം ചെയ്യു വാനും 
സ്ഥാപിക്കുവാനും താല്പര്യമുള്ള കമ്പനികളിൽ നിന്നും 
മുദ്രവെച്ച കവറുകളിൽ ടെണ്ടുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ടെണ്ടറുകൾ 
സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനു പുറത്തു " Tender No. 03 / 2021-22 
Supply and Installation of PA Systems ” എന്ന് പ്രത്യേകം 
രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് . ടെണ്ടർ ഫോറം ? 672 ( 600 + 72 ജി . 
എസ് . ടി . ( അറുനൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് രൂപ മാത്രം ) ആഫീസിൽ 
( കൊടുമ്പ് പോസ്റ്റ് , പാലക്കാട് -678 551 , ഫോൺ 0491-2572640 ) 
നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് . ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 
ടെൻഡർ ഫോം ആ വ ശ്യ മു ള്ള വർ ? 336 അധിക മായി 
ഒ ടു ക്കേ ണ്ട താ ണ് . തപാ ലിൽ ടെൻഡർ ഫോമുകൾ 
ആ വ ശ്യ മു ള്ള വർ ? 50 തപാ ൽ ചാർജ്ജു കൾ കൂടി 
ഉൾപ്പെടുത്തി മണി ഓർഡർ അയക്കേണ്ടതാണ് . ടെൻഡർ 
ഫോമിന്റെ വിൽപ്പന 13-10 -2021 - ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് 
അവസാനിക്കുന്നതാണ് . പൂരിപ്പിച്ച ടെൻഡറുകൾ 13-10-2021 - ന് 
ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് മുൻപായി ആഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് . 
നിശ്ചിത സമയത്തിനകം ലഭിക്കുന്ന ടെൻഡറുകൾ 13-10-2021 , 
മണിക്ക് 

ഹാജ രുള്ള പതി നി ധി ക ളുടെ 
മുമ്പാകെ തുറന്നു പരി ശോ ധി ക്കു ന്ന താ ണ് . വകി 
കിട്ടുന്ന ടെ ൻ ഡ റു കൾ സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ടെൻ ഡർ 
ഫോമുകൾ കൈമാറാവുന്നതല്ല . ടെൻഡർ ഫോറത്തോടൊപ്പം 
? 220 കേരള മുദ്ര പ്രതത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ എഗ്രിമെന്റും 
? 1,266 ( ആയിരത്തി ഇരുനൂറ്റി അറുപത്തിയാറ് രൂപ മാത്രം ) 
നിരതദ്രവ്യവും ( SBI പാലക്കാട് സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ശാഖയിൽ 
മാറ്റത്തക്ക വിധം DD മുഖേന ) അനുബ ന്ധിക്കേ ണ്ട താണ് . 
അടങ്കൽ തുക ? 1,26,550 . 


3 


അന്ന ര 


Polar Pattern : Undirectional , 

, 
Connector : 6.35mm jack No. 
of Channels : 1 Range of the micro 
phone is 100ft . Keep the 
microphone close to mouth 
when speaking . Trasmitter has 
an ON or OFF switch and a 
LED for ON indication . 
Elegant single channel VHF 
wireless microphone available 
in six different frequencies . 
It is 114 ' ' ( 6.3mm ) phone jack 
for audio output on the rear 
pannel of the receiver . Electrect 
condenser undirectional micro 
phone Batteries : 19V batteries 
required Battery type : mercury 
oxide . Head band microphone 
can be connected to amplifier 
directly HBM - 60CC with free 
maxcord brand pin for connecting 
to laptop / PC . Can be connected 
to the amplifier directly with 
6 meters wire . Condensor 
headband microphone with 
wire . Microphone element : 
condenser , cardioid . Sensitivity 
5.6mV / Pa . Nominal Impedence : 
1000W Warranty 1 year . 


3 


8 


Portable Rechargable Speaker 
with 1 No. Neck band 
Microphone 


4 


No. C / 2645 / 21 / GPC - PLKD . 

25th August 2021 . 
Sealed tenders are invited for the supply and 
installation of Public Address Systems for various 
Departments Government Polytechnic College , Palakkad . 
The envelopes containing the tender should bear the 
superscription " Tender No. 03 / 2021-22 supply and 
installation of Public Address Systems and should be 
addressed to the Principal , Government Polytechnic 
College , Palakkad - 678 551. The last date for receipt of 
tenders will be 13-10-2021 at 1 p.m. Late tenders will 
not be accepted . The tenders will be opened at 3 p . m . 
on 13-10-2021 in the precence of such tenderers or their 
authorized representatives present at that time . 

Intending tenderers may on application to The 
Principal , Govt . Polytechnic College , Palakkad 
678 551 , Phone 0491-2572640 obtain the requisite tender 
forms on which tenders should be submitted . Application 
for the tender form should be accompanied by a cash 
remittance of 672 ( Rupees Six hundred and Seventy 
Two Only ) ( 600+ 72 G. S.T. ) ( Postal Charges 50 extra ) , 
which is the price fixed for a single copy of form and 
which is not refundable under any circumstances . The 
tender forms are not transferable . Sale of tender forms will 
be closed at 11 a . m . on 13-10-2021 . Cheques , postage 
stamps , etc. will not be accepted towards the cost of 
forms , nor will the forms be sent per V. P. P. Duplicate 
tender forms , if required , will be issued at * 560 
( per copy ( Postal charges * 50 extra ) . A preliminary 
agreement prepared in Kerala Stamp Paper worth 3 220 is 


2 Portable 

Rechar 
gable 
speaker 
with 1 No. 
Neckband 
Micro 
phone 


3 PA Mixer PA Mixer Amplifier 120 with 
Amplifier Build - in digital player 3 

balanced Mic / line inputs 
( Combp Jiacks ) +1 Mic / USB + 
Bluetooth . . 
Accessories 


PA Wall Speaker 20W - 3 Nos . 
VHF Cordless handheld mic 
2Nos . Wall Rack with power 
distribution unit - 1 Nos . 
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STORES PURCHASE 


525 


Note : — The above items should be installed after 

good condition wiring at the Mini conference hall 

of the administrative building . 

Indending tenderers may on application to the 
unsigned to obstain the requisite tender form on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a remittence of above 
prices fixed for the same and which is non - refundable 
under any circumstances . The tender forms are not 
trasferable . Cost of tender form is only acceptable by the 
money orders or cash remittance to this office . As per 
condition the tenderer should send along with his tender 
an agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
value of Rs . 100 and earnest money deposit 1 % of the 
total cost of article tendered . Tenders without agreement , 
tender form and earnest Money deposit will be rejected . 
Govt . Polytechnic College , , 

( Sd ) 
Palakkad . 

Principal . 


No. D2 / 3016 / 2021 / GCEK . 

6th August 2021 . . 
Sealed tenders are invited for the supply of Fuction 
generator and digital storage oscilloscope for electronics 
workshop of this institution . 

The tenders should be superscripted No. D2 / 3016 / 2021 / 
GCEK and addressed to the Principal , Government College 
of Engineering , P. O. Parassinikkadavu , Kannur - 670 563 . 
Last date for receipt of tender is on 10-9-2021 at 12.30 p . m . 
and the tenders will be opened on 10-9-2021 at 2.30 p . m . 
in the presence of such of the tenderers or their 
authorized representatives who may be present at that 
time . Late tenders will not be accepted . 

Tender No. D2 / 3016 / 2021 / GCEK . 
PANY 2,50,000 
EMD 1 % of quoted amount . 

Intending tenderers may on application to the 
Principal , Government College , of Engineering , P. O. 
Parassinikkadavu , Kannur - 670 563. Obtain the requisite 
tender forms on which tenders should be submitted . 
Application for the tender forms should be accompanied 
by a cash remittance of 3 500 + 18 % GST 3 590 which is 
the price fixed for a form / set of forms and which is not 
refundable under any circumstances . The tender forms are 
not transferable . Sale of tender form will be closed at 
11 a . m . on 10-9-2021 . Cheques , Postage Stamps , D.D , IPO 
ect . will not be accepted towards the cost of forms . 

Those who want tender form by post should sent 
an additional amount of 3 27 towards the postal charge . . 

Sale of tender forms will begin only after publication 
of notification in the dailies . 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി 2 / 2016 2021 / GCEK . 


2021 ആഗസ്റ്റ് 16 . 


കണ്ണൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് 
വർ ഷോ പ്പി ലേയ്ക്ക് ഫങ്ക് ഷൻ ജ ന റേറ്റർ , ഡിജിറ്റൽ 
സ്റ്റോറേജ് ഓസ്സിലോകോപ്പ് എന്നി വിതരണം ചെയ്യാൻ 
താല്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ -D23016 / 21 / GCEK . 


Government College of Engineering , 
Kannur . 


( Sd . ) 
Principal . 


അടങ്കൽ തുക 2,50,000 . 


ദർഘാസുകളുടെ വില : 


ഒറിജിനൽ വില 590 . 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില ? 295 . 
തപാൽ വഴി 7 ( 590 + 27 ) 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന യുടെ അവ സാന 
തീയതിയും സമയവും 10-9-2021 , 11 മണി . 

ദർ ഘാസ് സ്വീക രിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും -- 10-9-2021 , 12.30 മണി . 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും -- 10-9-2018 , 
2.30 മണി . 

ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ , മണിയോഡർ ആയിട്ടോ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു . ദർഘാസ് നമ്പർ , തീയതി , ഒപ്പ് , 
മേൽവിലാസം എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി മുദ്രവെച്ച കവറുകൾ 
പിൻ സി പ്പാൽ , എൻ ജി നീ യ റിംഗ് കോളേജ് 

എന്ന 
മേൽവിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ് . താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് 
പമാണത്തോടൊപ്പം ആകെ വിലയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യവും , 
? 220 മൂല്യമുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർ 
പ്രതവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് . 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറുമാസം വരെ 
വില നിരക്കിൽ പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് . ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് . 


Water Transport Department 

ഇ - ടെണ്ടർ പരസ്യം 
നമ്പർ സി1-7065 2021 . 

2021 ആഗസ്റ്റ് 17 . 
സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പിലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ സപ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ഇ - ടെണ്ടർ നമ്പർ -46 സി 1 / 2021-22 . 
സപ്ലെ ചെയ്യേണ്ട വസ്ത- Hydraulic Steering System . 
അടങ്കൽ തുക ? 10,56,000 . 
നിരതദ്രവ്യം- Y 10,560 . 
ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില 3 2,100 . 
ടെ ണ്ടർ ലഭി യ് ക്കേണ്ട 

തീയതിയും 
സമയവും - 6-9-2021 , 3 മണി വരെ . 

ഇ - ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 10-9-2021 , 
3.15 മണി . 

ദർഘാസ് സം ബ ന്ധിച്ച് കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ 
പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെ ഈ 
ആഫീസിൽ ലഭ്യമാണ് . 


അവ സാന 


ടെലഫോൺ നമ്പർ -0477-2252015 . 


സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ് 
ഡയറക്ടറേറ്റ് , ആലപ്പുഴ . 


( ഒപ്പ് ) 
ഡയറക്ടർ , 
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Salim A 


Digitally signed by Salim A 
Date : 2021.09.25 15:02:25 
+ 05'30 ' 


